**x 


Jogo: 
Data: 


Arbitro: 


Quarto Arbitro: 


Delegado Local: 


Angelo Bed ... 
Adriel 

Dedé 
REINALDO 
Bosco 


ED O ERES O EINE — 


Lucas 

8 Pedro Bambu 
10 Pedro 

11 Kannedy 
16 Eduardo 

20 Danillo 

12 Samuel 

6 Felipe Alves 
9 Diogo Luiggi 
13 Felipe Kauan 
14 Lucas 

15 VYCTOR 
18 Henrique 


Arbitro Assistente 1: 
Arbitro Assistente 2: 


Analista de Campo: 


Entrada do visitante: 


Início 1º Tempo: 


Término do 1º Tempo: 


CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


15:00 


Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série D/2024 
Ipora/ GO X Real Brasília / DF 


13/07/2024 Horário: Estádio: 


SÚMULA ON-LINE 


Arbitragem 


Ricarle Gustavo Goncalves Batista (AB / BA) 


Igor Alves de Moraes (BAS / GO) 
Michele Alves Caixeta (FEM / GO) 


Osimar Moreira da Silva Junior (CD / GO) 
Romulo Soares Teixeira (FD / GO) 


14:50 
14:50 
15:00 
15:47 


Ipora/ GO 


Cleiber Elias Leite (CBF / GO) 


Entrada do mandante: Atraso: Não Houve 
Atraso: Não Houve 
Atraso: Não Houve 

Acréscimo: 2 min 


Resultado do 1º Tempo: 1 X 0 


Angelo Moreira Bedendo T(g) P 


Adriel Messias Ferre ... 
Artur Sousa Rodrigues 
Reinaldo da Silva OI... 
Wanderson Anunciaçao ... 
Lucas Eduardo Gomes ... 
Pedro Gonzaga 

Pedro Acacio Monteir ... 
Kennedy Lucas Cordei ... 
Eduardo Goncalves de ... 
Danillo Ribeiro Cardoso 


Samuel Mariano de Melo R(g) 


Felipe Alves Pereira 
Diogo Luiggi Sales O... 
Felipe Kauan Soares Silva 
Lucas Barboza Rodrigues 
Vyctor Gabryel Menes ... 
Jose Henrique Silva .... 


T 


4444 44 4 


T 


R 


R 
R 
R 
R 
R 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 


UV 


SUS o SOS U MON U MON US D e o a u e o 


Cronologia 


Relação de Jogadores 


461464 1 Leo Goleiro 
298127 2 RAPHAEL 
409614 3 DAVI 
697119 4 Felipe 
348182 5 Pedro Lucas 
583675 6 Gabriel 
298432 7 MATHEUS 
679572 8 Caio Mendes 
403512 9 Emanuel 
338664 10 Guilherme 
303003 11 KENNEDY 
427205 12 
461537 13 
726827 14 MATHEUS 
568688 15 Bruno 
372717 16 
695903 il 
403915 18 Paulo Victor 
19 NATHAN 
20 Arthur 


21 PATCHOLLA 


Entrada do mandante: 
Entrada do visitante: 


Término do 2° Tempo: 16:57 


Rodada: 


Francisco José Ferreira / Ipora 


Início do 2º Tempo: 16:06 


2º Tempo 
15:59 Atraso: 
15:59 Atraso: 
Atraso: 
Acréscimo: 


Resultado Final: 3 X 0 


Real Brasília / DF 


Leonardo Lovo Teles 
Raphael Henrique Res ... 
Davi Silva Lourenço ... 
Felipe Mendes Evange ... 


Pedro Lucas Aguiar Santos 


Gabriel Lima da Silva 
Matheus Diogo Desevi... 
Caio Mendes de Sena 
Emanuel Estevam Baitler 
Guilherme Costa Macedo 
Bruno Kennedy de Alm ... 


Gui Caratinga Guilherme Luiz Trind ... 
RHAUAN BAHI Rhauan Bispo Roque 


Matheus Lima Messias 
Bruno Matos Bomfim d ... 


JOSE CARLOS Jose Carlos de Andra ... 
THIAGO AUG . Thiago Augusto Pinhe ... 


Paulo Víctor Cantuár ... 
Nathan Silva Nunes 
Arthur Pereira dos Santos 
Gustavo Ferreira Car ... 


T(g) 


T 


a tt E RB. 


EO O ROS TU ES TES TER 


P 


VU 


GUS o BROS CU BU CU Ea CU NUS U MUS UM o a o e o a 


Jogo: 401 


Volta 


Não Houve 
Não Houve 
4 min 


6 min 


ne] Apelido Nome Completo Apelido Nome Completo 


577565 
735381 
760749 
682322 
622339 
611688 
602309 
642901 
413871 
380245 
735494 
724945 
730972 
642783 
644388 
679881 
847735 
642285 
850119 
679091 
681833 
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Comissão Técnica 


Técnico: Ariel Mamede Souza Assistente Técnico: Victor Hugo Lopes De Andrade 
Assistente Técnico: Auecione Alves Da Silva Médico: Rafaela Evangelista Ferreira Marra 
Médico: Sergio Falcao Massagista: Thalisson Matheus Cesario Gomes 


Treinador De Goleiros: Pedro Victor Martins Da Silva 


Fisioterapeuta: Leandro Silva Souza 


1T 1 


22:00 NR Eduardo Goncalves de Freitas Ipora/GO 
14:00 2 3 NR Artur Sousa Rodrigues Ipora/GO 
+2 2T 10 NR Pedro Acacio Monteiro da Silva Ipora/GO 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 
q 5 


36:00 Pedro Lucas Aguiar Santos Real Brasília/DF 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar o 
seu adversário de forma temerária na disputa de bola. 


39:00 1T 10 Guilherme Costa Macedo Real Brasília/DF 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por desaprovar com palavras e gestos as marcações da 
arbitragem. 

+01:00 1T 5 Wanderson Anunciaçao de Miranda Ipora/GO 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar o 
seu adversário de forma temerária na disputa de bola. 


25:00 2T 11 Kennedy Lucas Cordeiro Nunes Ipora/GO 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar o 
seu adversário de forma temerária na disputa de bola. 


38:00 2i 2 Raphael Henrique Resende dos Santos Real Brasília/DF 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por desaprovar com palavras e gestos as marcações da 
arbitragem. 

39:00 2T 20 Arthur Pereira dos Santos Real Brasília/DF 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar o 
seu adversário de forma temerária na disputa de bola. 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 


Cartões Vermelhos 
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Ocorrências / Observações 
Relato que os seguintes atletas da equipe do real brasília f.c. ltda, numero 12 (guilherme luiz trindade silva), 14 (matheus lima messias), 17 
(thiago augusto pinheiro de carvalho rocha), 18 (paulo victor cantuário araujo martins) e o 21 (gustavo ferreira carvalho borges) não 
participaram da partida, pois não apresentaram o documento de identificação, mas que estavam inclusos no boletim de atletas. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 

Acréscimos de 02 (dois) minutos no primeiro tempo e 06 (seis) minutos no segundo tempo devido a substituições, entrada da maca para a retirada de atletas 
supostamente lesionados e reposições de bolas em jogo. 

informo que houve um atraso de 04 (quatro) minutos para o inicio do segundo tempo devido a viatura do policiamento (pm) ter saído do estádio no intervalo do 
jogo para atender uma ocorrência em um outro local. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar. 


Substituições 


11:00 2T Real Brasília/DF 13 - Rhauan Bispo Roque 5 - Pedro Lucas Aguiar Santos 

21:00 2T Ipora/GO 6 - Felipe Alves Pereira 16 - Eduardo Goncalves de Freitas 
22:00 2T Real Brasília/DF 20 - Arthur Pereira dos Santos 10 - Guilherme Costa Macedo 

32:00 2T Real Brasília/DF 16 - Jose Carlos de Andrade Queir... 11 - Bruno Kennedy de Almeida Folha 
32:00 2T Real Brasília/DF 19 - Nathan Silva Nunes 7 - Matheus Diogo Desevinka de O... 
35:00 2T Ipora/GO 9 - Diogo Luiggi Sales Oliveira 7 - Lucas Eduardo Gomes da Silva 
41:00 2T Ipora/GO 13 - Felipe Kauan Soares Silva 5 - Wanderson Anunciaçao de Mira... 
41:00 2T Ipora/GO 14 - Lucas Barboza Rodrigues 8 - Pedro Gonzaga 
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